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Lingua occitan 


Le lingua occitan es un lingua romanic de Europa. Illo 
es parlate per duo milliones de personas e dece 
milliones pote intender la. Quasi totes vive in le sud de 
Francia, in le Valles Occitanos (Italia) e in le Valle de 
Aran (Catalonia, Espania). In Catalonia illo es official 
conjunctemente con le catalano e le espaniol. 


Lingua occitan 


Nomine native: 
instantia de: 

subclasse de: 

parte de: 

Parlate in: 

Personas: 

Scriptura: 

Typologia: 

Phylogenese: 


Statuto official 
Codices de position 

ISO 639-1 
ISO 639-2 
ISO 639-3 

Glottolog 

IETF ID 
Wikimedia ID 

Extracto in lingua 
Declaration universal 
del derectos del 
homine - Art.l 

Totes los essers umans 


Occitan 

lingua[ *j, lingua 
modernef*] 

Occitano-Romance 
languagesf*] 
regional languages of 
Francef*] 

Francia, Espania, Italia, 
Monaco 

4 000 000±1 000 000 

alphabeto latin 

Subjecto Verbo Objecto 
syllabic 

Indoeuropee 

Italic 

Romanic 

Occitan 


oc 

oci 

oci (http://www-01.sil.org/ 

iso639-3/documentation. 

asp?id=oci) 

occil239 (http://glottolog. 
org/resource/languoid/id/ 
occil239) 
oc 

oc (https://oc.wikipedia.or 

9 ) 




naisson liures e egals 
en dignitat e en 
dreches. Son dotats de 
rason e de consciencia 
e se devon comportar 
los unes amb los 
autres dins un esperit 
de fraternitat. 
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